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Çaydibi İlköğretim Okulu bahçesinde meydana gelen heyelanın tehlikesini 
önemsemeden çocuklar tesadüfen yaşıyor. 

1991 Yılında yeni binasında hizmete giren okulun bahçesinde yapılan 
düzenleme çalışmaları ile ihata duvarı yapılmış olup, son günlerde yağan 
yağmur ve hemen yakınından geçen su kanalından meydana gelen heyelan 
,zamanında önlem alınmadığı için , beton duvarı ve direkleri yıkarak çamuru 

oyun bahçesine doldurdu. Okul yöneticisi ve Okul aile birliği başkanı 
durumu ilgililere bildirmiş,olay yerine gelen yetkililer ise ; “tamam,tamam” 
gereğini yapacağız diyerek , 3 köyün öğrencisinin de bulunduğu 280 çocuk 


için hayati önem taşıdığını inanarak,yetkilileri göreve bekliyoruz. 
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